B. CHORAZY WP — B. LEGIONISTA 2 BRYG., 

UCZESTNIK I i II WOJNY ŚWIATOWEJ, ODZNA- 

CZONY WIELOMA ODZNACZENIAMI POLSKI 
I ZAGRANICZNYMI 


NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I STRYJ 


po długiej chorobie, zmarł w Krakowie, 
dnia 4 stycznia 1982 r., w wieku 82 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE za spokój Jego duszy 

odprawione zostanie w Krakowie w kościełe paraf. 

św. Szczepana w poniedziałek dnia 11 stycznia br. 
o godzinie 8 rano. 


Wyprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spo- 
czynku nastąpi z kaplicy na cmentarzu Rakowickim 
w poniedziałek dnia 11 stycznia br. o godzinie 11.40. 


Pozostali w głębokiej żałobie i smutku: 
ŻONA I RODZINA 


